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PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


COMITATO INSERMINISTERIALE DEI PREZZI 


Provvedimento n. 960 del 15 dicembre 1961 
Prezzi dei carboni fossili 


Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento 
m. 960 del 15 dicembre 1961, ha adottato la seguente decisione. 


I) - PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI 


A parziale modifica delle disposizioni contenute nel prov- 
vedimento n. 934 dell’8 agosto 1961, con decorrenza imme- 
diata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata 
metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come 
appresso. 

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei car- 
boni di qualità primaria o comunque con non piu del 5 % di 
umidità e del 10% di ceneri sul secco fatta esclusione per i 
minuti non lavati e per le voci per Je quali è fatta menzione 
delle qualità secondarie. 

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti del- 
YVAIllo Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno 1 prezzi cif vanno 
maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia 
e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del 
Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; 
Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 


a tonnellata. I 


Per il carbone americano sbarcato a Savana Funivie il 


CARBONE CECOSLOVACCO 
Via mare Via terra 


Pezzatura oltre 30 mm... , 6... + L. 9.010 8,090 
Pezzatura 10/30 mm. . LL, 064 è » 7.190 6.160 


* 


L'importazione via terra è riferita a merce resa franco 
vagone non sdoganato e non ricarteggiato alla stazione di 
Poggioreale (Trieste). 

€ARBONI RUSSI 


(cif Adriatico e Tirreno) 
1. Antracite: 


pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 


25 % di pezzatura inferiore a 25 mm... . .. L. 14.500 
pisello (da 13 a 25 mm). ea e 0.0, » 11.989 
MINUTO . è. 66 00606 06000 a 0. 8170 

2. Carbone da gas . ... dee la ea 1020) 

CABBONE SUD-AFRICA 
(cif Adriatico @e Tirreno) 
Antracite noci (pezzatura da 30 a 60 mm.) . . . . L. 11.200 
MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI 
Mattonelle inglesi . ... 0... ++ + + +. L. 13.789 


II) - QUOTA SPESE SBARCO CARBONI 
(seguito provvedimento n. 770 del 7 marzo 1959) 


A modifica dei provvedimenti n. 770 del 7 marzo 1959 e n. 618 


prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. per il carbone | del 28 dicembre 1956 è fissato came appresso la quota di sbarco 
sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione } da fondo stiva a vagone per i porti indicati: 


su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250|Savona Funivie 


a tonnellata. che dovrà peraltro essere autorizzata daj Comi. | 
teti provinciali dei prezzi competenti per territorio, con appo- 


20.0. + + «+ L. 1.130 a tonnellata 
VERNEzia + L06060 + + 3 750 a tonnellata 


sita leitera i cui estremi saranno riportati nella faitura del-| (8622) 


l’importatore. 


CARBONI AMERICANI 
1. Antracite: 


pezzatura da 60 a 80 mm. . . < 000.8. L 

pezzatura da 40 a 60 mm. . . sica iù ione e ® 12:06011 

pezzatura da 20 a 40 mm. . . . sas. > ILA50 

pezzatura da 10 a 20 mm... +0. + 6 + + + >» 10.490 

2. Carboni bituminosi: 

A) basse materie volatili (da vapore e da coke) 
pezzatura grigliato in miniera . . .... L. 10.030 
minuti da coke del fee cali Reda ea RABO 

B) medie materie volatili (da vapore e da coke) 
pezzatura grigliato in miniera . . . . ... L 9.870 
tout venant e minuto (slack 0x2 € run of mine) » 8.390 

C) alte materie volatili: 
carbone da gas... 0.0.0. + + + + L. 8.810 
carbone da gassogeno (gas producer) grigliato 

In miniera: 
imbarcato ad Hampton Roads . . ..... » 8.940 
tout venant e minuto \slack 0x2 e run of mine) » 8.550 

3, Coke di petrolio . . . L06060 1 0 4 + è 3 14.660 
CARBONI INGLESI 
1. Antracite: 
noci (pezzatura da 30 a 80 mm.) . . +6 a e. L. 17.440 
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) . ... 6. ve + » 7.970 
2. Carbone da vapore e da forno: 
carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Pe- 
narth, Swansea): 
grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.) . , L. 12.240 
CARBONE POLACCO 
(via mare) 
Pezzatura oltre 30 mm... .0.. 0.0. 0 a 0 a, L. 9.010 
Granitello da 16 a 31 mm.) . è 0000.» 7.230 
Granitello (da 8 a 16 mm.). ce d 7.100 
Minuto 0. 0846.6000 0400 6470 


Provvedimento n, 963 de? 15 dicembre 1961. Contributo inte» 
grativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. 
(Contributo definitivo sull’energia prodotta nel 1959). 


1} Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento 
n 963 del 15 dicembre 1961, ha adottato le seguenti decisioni, 
sentito it parere della Commissione centrale dei prezzi: 


Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuavi 
impianti. 


I) MISURA DEI. CONTRIBUTO DEFINITIVO PER L'ANNO 1959 
(Seguito al provvedimento n. 957 dell'11 novembre 1961) 


A seguito delle domande presentate dalle aziende Inte 
ressate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto 
dalle norme di cui al penultimo comma del capitolo VIII del 
provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito ìl Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti 
appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica 
di nuova produzione effettuata nel 1959 netta misura prevista 
dal provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956. 

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà 
alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle ali- 
quote indicate per ciascun impianto sui kWh prodo:ti dagli 
impianti stessi, quali risultano dall'ultima jettura dei conta- 
tori, considerata per il 1958 e comunicata dagli Uffici tecnici 
delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedi- 
mento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 di- 
cembre 1959. 

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche all'atto del 
pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti 
a norma dei precedenti provvedimenti nonchè | quantitativi 
di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per 
diritto di soitendimento non considerati nell’aliquota. 

Azienda Elettrica Municipale Tione di Trento - Trento: 
473 - Impianto Bersaglio (1959): L. 2,18861, 
Azienda Generale del Servizi Municipalizzati del Comune 
di Verona - Verona: 
485 - Impianto Val Bona (1959): L. 1,92311, 
Officine Elettrochimiche Trentine - Milano: 
488 - Centrale Calusco d'Adda (1959); L. 1,59463, 
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II) RETTIFICHE 


A seguitò di ulteriori elementi acquisiti, fl Comitato inter- 
binistériale déi prezzi ha disposto le seguenti rettifiche: 


Società Elettrica Ala - Milano: 


8 - Impianto Ala: l’altquota di contributo disposta per il 
1959 con il provvedimento n. 868 del 10 giugno 1960 
in L. 0,739%2 deve essere rettificata in L. 0,70405. 


Società Adriatica di Elettricità - Venezia: 
235 - Impianto Villa Rinaldi: l’allquota di contributo di- 
.3posta per il 1960 con il provvedimento n. 958 del- 
V11 novembre 1961 in L. 1,41759 deve essere rettificata 
n L. 0,90748. 


Società Termoelettrica Sarda - Cagliari: 

805 - Centrale Portovesmé: Lalfquota di contributo dispo 
Sta per il 1960 con il provvedimento h. 958 dell'11 no- 
vembre 1961 in L. 1,23073 deve essere rettificata in 
L. 0,60114. 


III) ERRATA CORRTGE 


Provvedimento n. -958 dell'11 novembre 198t del Comitato 
Interministeriale dei prezzi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 20 novembre 1961, n. 288, pag. 4573. 

Contributo integrativo all'energia eletirica prodottà con 


nuovi impianti. Misura de! contributo definitivo per l’ànno 1960. } 


Alla settima riga dei primo tapoverso, 
in luogo di: 


« elettrica di nuova produzione efiettuafa nel 1959 nella 


misura » 


leggasi: 


« elettrica di muova produziohe effettuata riei 1960 nella 
misura ò, 


(8623) 


Provvedimento n. 961 del 15 dicemibre 1961. Gortributo inte- 
grativo all'energia elettrica prodotta cen nuovi impianti. 
(Contributo definitivo sull'energia prodotta nel i960). 


Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento 
n. 964 del 15 diceffibre 1961, ha adottato la seguente decisione, 
sentito il parere della Commissione tentrale dei prezzi. 


Contributo inltegrativò dll energia elettrica prodotta con nuovi 
impianti. Misuti dei contribuito definitivo pér l'anno 1960 
(segiiito al provvedirtretito n. #8 dell'1i novembre 1001). 


A seguito delle domande preseniate dalle aziende interes- 
sate, il Comitato interministériale dei prezzi, coine previsto 
dalle norme di cui a} Penùltimo conii del capitolo Vili del 
provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito ii Consiglio 
superiore dei lavoti pubblici, ha stabilito, per gli impianti 
k&pprésso indicati, il cohtributo definitivo sull'energia elettrica 
di nuova produziorié effèefinata nel 1960 nella misura prevista 
da) provvedimetito n. 943 del 29 agosto 1961, 

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà 
alla liquidazione dei contributi con applicazione delle ali- 
quote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli 
impianti stessi, quali risuliano dall'ultima lettura dei conta- 
tori, considerata per il 1959 è comunicata dagli Uffici teGhici 
géile itposie di fabbritazione (utit) il sensì del brovvedi- 
mento n. 354 del 23 febbraio 1953, & quella più vicina al 31 di- 
eembre 1960. A 

La Cassa congudglio per le tariffe elètiriché, ell’atto del 
prizamelito dei Gontributi; dettatrà ié corfesponsioni érogate 
& norma dei precedenti provvedirnenti nonchè i quantitativi 
di energia asséibiti pér cohsumi interni è quèli céduti per 
diritto di sottendimento non considerati nell’aliquota: 


Società Saetta - Napoli: 


2 - Impianto Guana 2° S. (1949/51/53/54): L. 0,99576: 
Società Elettrica Ala - Milano: 

3 - Impianto Ala (1953): L: 0;43657. 

Società Elettrica Valcomino - Napoli: 

?- Impianto Collé Romano (1951): L: 0,38747, 


Società Idrvelettrica Alto Venéto = Calalzo (Belluno): 
8- Impiaritò Valmontina (1949/52): L. 0,68570; 

292 - Impianto Paàdola (1954); L. 1,101; 

£37 - Imipiarito Frisoh (1954): L: 0,818. 


Società Agricola per la Cellulosa Italiana - -Milano: 
10 - Impianto Meduno (1952). L. 0,40520; 
217 - Impianto Istrago (1953): L. 0,39880; 
223 - Impianto Colle (1949): L. 0,26469. 
Cartiere di Ceprano Atina Visocchi e Arata - Roma: 
£2 - Impianto Castellone (1950): L. zero. 
Società Magliano - Magliano: Alpi (Cuneo): 
27 - Impianto Consovero 1° e 2° S. (1949/51): 
Cotonificiéò Cantoni di Legnano - Milano: 
68 - Impianto Bellano (1949/53): L. 0,28077. 
Ditta Bocci & Massiniiliani - Piane di Falerone (Ascoli 
Piceno): 
69 - Impianto Falerone 2° S. (1951): L. 0,46904. 
Cotonificio Vittorio Olcese - Milano: 
gi - Impianto Clavesana (1951): L. 0,03944. 
Ditta Fratelli Spalla - Cerda (Palermo): 
92 - Centrale Cerda (1949/50/54): L. 0,37601. 
Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai - Nuoro: 
94 - Impianto Dorgali Cedrino- (1950/51): L. 0,46675 
Azienda Elettrica Municipale Osimo - Osìmo {Aucona): 
98 - Impianto Sambucheto (1952): L. 0,24217 
S.1.S.M.A, - Milano: 

99 - Impianto Isorno Cipata (1952/53): 
Cartiere Giacomo Bosso . Torino: 
102 - Impianto Gran Prà (1949/50/52/53): L. 0,41096. 

Cooperativa Forza e Luce Aosta - Aostà: 
103 - Impianto Veyon (1951): L. 0,818. 
Ditta Fratelli Morelli - Cosenza: 
106 - Impianto Arenté (1950): L. 0,28041. 
Società Edisonvolta Milano: 
134 - Impianto Palù Cogolo (1951): 
| Società Sicedison Milano: 
136 - Impiahfo Mezzocorona (1951): L. zero. 
Società P. Zanini di M. Cavazzani - Thiené: 
146 - Imifianto Cogollo del Cengio (1951-53): L. 0,818; 
385 - Impianto Menador (1956): L. 0,55095; 
449 - Impianto Starncati (1958): L. 1,920. 
Ministero dei Trasporti Ferrovie dello Stato - Itoma: 
147 - Impianto Fundre$ (1952): L. zero. 
Società Esercizi Elettrici Petralia Sottana 
tana (Palermo); 
160 - Centrale S. Lucia (1949-50): L. 0,37356. 
Società Imprese Pubbliche è Private in ischia è Capri 
« S.I.P.P.1.C, » è C&pri: i 
161 - Centrale Capri (1949-50-52-53-57): L. 0,57820. 
Ditta Cugini Ansalli - Chiusa Pesio Cuneo): 
162 - Impifihto Conceria (4952): L. 0,36012. 
Società Italcementi Bergamo: 
163 - Impianto Vaprio d'Adda (1950-51): L. 0,37189; 
174 - Impianto Mezzoldo 1° S. (1950): L. 0,36783; 
218 - Inipianto Gassiglio (1953): L. 0,53159; 
304 - Impianto Ponte dell'Acqua (1953-54): 
445 - Impianto Paléizzolo sull'Oglio (1938): 
Società Larderello Pisa: 
167 - Centrale N. 8 (1950-51-54-55): 
168 - Centraie Travale (1951): 
191 - Centrale Secolo (1953): ; 
365 - Centrale Serrazzano 2° (1957): 


L. 0,66. 


L. zero. 


L. 1,17090. 


Petralia Sort. 


L. 0,53159; 
L. 0,83822:; 


L: 0,10124; 
L. 0,13242; 

L. 013242; 

i. 0,320; 


409 - Centrale Lago Boracifero (1957): L. ‘0,256; 
439 - Centrale Sasso Pisanò 2° (1958) : L. 0,820; 
454 - Cèhtralé Moritefotondo 29 (1958): L: 0,320: 


486 - Centrale Gruppo Morbblocéo Bagriore (1959) : L. 0,320. 
Manifattura di Cuorgnè - Torino: 

172 - Impianto Campore Alto Pe Si ve: 

178 - Itiplanto Campére Basso (1049). 0,28168, 
Società Italcementi - Bergamo: 

175 - Centrale Villa di Serio (1949-51-56): L. 0,61046. 
Azienda Eletirica Municipale ed Acquedotto di Brunico « 

Brunico: 

187 - Inipitinto Rio Molino Gais (1951): 
Società Elettrica del Tu Udine: 

198 - Centrale Molinars Tul (1953): L. 0,818. 
Società Carlo Tassara - Breno (Brescia): 

194 - Impianto Valle delle Valli (1952): L. zero. 
Socictà Forza e Lucé Isnello - Isrielio (Palermo)t 

197 - Centrale Isiiello (1952): Lu 0,40106. 


L. 0,62682. 
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Socletà Idroclettrica Cismon - Porto Marghera (Vienezia), 
201 - Impianto S. Silvestro (1952): L. 0,28267; 
202 - Impianto Moline (1952): L. 0,14678. 
Società Idroclettrica Valcanale - Udine: 
207 - Impranto Sant'Antonio (1946-49-50): L. 0,45846; 
377 - Impianto Valbruna (1957): L. 0,772%6. 
Cooperativa Elettrica di Villarfocchiardo - Villarfocchiar- 
do (Torino): 
210 - Impianto Villarfocchiardo (1953): L. 0,81597. 
Società Snia Viscosa - Milano: 
212 - Centrale Magenta (1953): L. 0,19074. 
Ditta Bofondi Carlo - Isola di Marettimo (Trapani): 
213 - Centrale Marettimo (1953-55) : L. 0,818. 


Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro - Milano: 
214 - Impianto Ponte Caffaro (1952): L. 0,02626; 
215 - Impianto Gaver (1952-53): L. 0,22782; 
498 - Impianto Ponte Caffaro 2° (1960): L, 1,55918. 
Società « La Condor » - Pantanedo di Rho (Milano): 
220 - Centrale Pantanedo di Rho (1958): L. zero. 
Società Idroelettrica Saglianese - Sagliano Micca (Ver 
celli): 
222 - Centrale Sagliano Micca (1953): L. 0,818. 
Cotonificio Udinese - Udine: 
228 - Impianto Barbeano (1953): L. 0,85088; 
294 - Impianto Rauscedo (1955): L. 0,84524 
Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno): 
229 - Impianto Zingari Bassi (1953): L. 0,818; 
256 - Impianto Cavia Ampliamento (1953): L. 0.38117 
257 - Impianto Molino (1953-54):- L. 0,21805; 
298 - Impianto Taibon (1955): L. 0,9192.. 
Comune di Amandola - Amandola (Ascoli Piceno): 
236 - Impianto Amandola (1952-55): L. 0,57963. | 


Società Idroelettrica dell'Ossola - Roma: 
288 - Impianio Bognanco Ramo Bogna (1955): L. 1,101; 
343 - Impianto Bognanco Ramo Dagliano (1956): L. 0,8873%4; 
Dilla Lazzari Elio - Imola: 
303 - Impianto Coniale (1955): L. 1,101; 
481 - Centrale Rimesse di Coniale (1959): L. 1,344. 
Industrie Riunite di Filati Bergamo - Bergamo; 
315 - Centrale Daste (1954-59): L. 0,34356. 
Società Impianti Elettrici Isola del Giglio Firenze: 
316 - Centrale Isola del Giglio (1954-55-56): L. 0,49872. 
Manifattura Rossari & Varzi - Galliate (Novara): 
317 - Impianto Langosco (1952): L. 0,08738. 
Società Idroelettrica Alto Savio - Rimini: 
319 - Impianto S. Sofia (1955): L. zero. 
Azienda Elettrica di Chienes Zambelli Cassiano - Chie- 
nes (Bolzano): 
325 - Impianto Chienes (1954-55): L. 0,818. 
Impresa Elettrica Val Borbera - Genova: 
331 - Impianto Dovanelli {1955): L. 0,818. 
Azienda Elettrica Fratelli Leone & Conte - Carloforte 
(Cagliari): 
338 - Cemtrale Carloforte (1953-56): L. 0,12338 
Comune di Farnese - Viterbo: 
342 - Impianto Castro (1956): L. 103020. 
Ditta Torrani Pietro - Golasecca (Varese): 
347 - Impianto S. Bartolomeo (1949-50): L. 0,568. 
Società Impianti Elettrici « Simel» - Altomonte 
senza): 
349 - Impianto S. Sosti (1954-56): L. 0,818. 
Società Montecatini - Milano: 
350 - Centrale Ortano (1953-56): L. 0,44803. 
Società p. Az. zuccherificio di Avezzano - Roma: 


(Co- 


Società idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza): 363/477 - Cenirale di Avezzano {1956-59): L. 0,91804. 


238 - Impianto Garga (1954); L. 0,72974. 
Società Elettrica Cadel Longo Luisa - Vittorio Veneto: 
(Treviso): 
240 - Impianto Savassa (1953): L. 0,34149. 
Soctetà Idroelettrica Alto Ltri - Roma: 
243 - Impianto Cassino 1° (1954): I. 0,97743 Î 
493 - Impianto Pontecorvo (1960): L. 1,920. 
Officine di Villarnerosa - Torino: 
245 - Impianto Fanestrella (1952): L. 0,4S821. 
Ente Siciliano di Elettricità - Catania: 
£48 - Impianto Anapo (1951): L. 0,818; 
249 - Impianto Ancipa (1954): L. 1,132; 
308 - Impianto Carboi (1955): L. 1,132; 
Società Verzoltni - Montemarciano (Ancona): 
252 - Centrale Rocca Priora (1954): L. 0,818. 
Industria Petralese di Elettricità - Petralia Sottana (Pa- 
lermo) : 
254 - Impianto Portella di Campo (1954): L. 1,101. 
Società Termoelettrica Veneta - Venezia: 
255 - Centrale Marghera Gruppi A-B-C (1954): L. zero, 
Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona): 
260 - Impianto Ca' Romano (1954): L. 0,75409; 
414 - Centrale Persale (1957): L. 1,344. 
Ditta Gaetano Marzotto & Figli - Valdagno (Vicenza): 
261 - Impianto Collicello (1954): L. 0,58233. 
Ente Autonomo del Volturno - Napoli: 
265 - Impianto Ponterotto 2° S. Volturno (1954): L. 0,83594; 
420 - Impianto Pizzone 2° S. Rio Torto (1958): L. 2,560; 
447 - Impianto Capo Volturno (1958): L. 0,28988; 
443 - Impianto Rochetta (1958): L. .2,43200. 
Azienda Elettrica Bernardo Genisio - Pont Canavese (To- 
TINO): 
268 - Impianto Oltre Orco (1954): L. 0,30720. 
Società Elettrica Ponzese - Ponza (Latina): 
277 - Centrale Ponza (1954): L. 0,56499 
Azienda Elettrica Ciuffoni Giuseppe & F.lli - Montedi- | 
nove (Ascoli Piceno): 
280 - Impianto Molino Aso (1953): L. 0,61818. 
Società Idroelettrica Atesina - Bolzano: 
282 - Tinpianto Lasa (1955-56): L. 1,66222; 
485-- Impianto Brunico (1958): L. 1,920. 
Ditta Fratelli Palombo - Vallerotonda (Frosinone): 
284 - Impianto Ortoloncino (1951): L. 0,818. 


Società Bolognese di Eletiricità - Bologna: 
368 - Impianto Pioppe di Salvaro (1954): L. 0,13697. 
Cotonificio Valle di Susa - Torino: 
373 - Centrale Rivarolo Canavese (1957): L. zero. 
Società Idroelettrica Sarca Molveno - Milano: 
379 - Impianto S. Massenza 2° (1957): L. 1,84120; 
403 - Impianto Nembia (1957): L., 1.920, 
Socielà Solvay & C. - Rosignano {Livorno}; 
381 - Centrale Rosignano (1957): L. 0,17936. 
Società An. Produzione ladroclettrica « A.P.I. » - Padova: 
383 - Impianto S. Antonio (1957): L. 0,9993, 
Società Salto Brunenga di Forneris Battista - Ivrea: 
384 - Impianto Brunenga (1957): L. 1,920, 
Ditfa Dante Nigris - Tolmezzo (Udine): 
386 - Impianto Venzone (1957): L. 1,344, 
Cotonificio di Bolzano - Bolzano: 
387 - Impianto RendIstaln (1957): L. 0,48627. 
Azienda Elettrica Consorzuale Municipalizzata di Pri» 
maiero - Fiera di Primiero (Trento): 
392 - Impianto Castelpietra (1957): L. 1,60788. 
Ditta Odoardo Zecca - Pescara: 
395 - Centrale Ortona (1957): L. 1,600. 
Società Elettrica Liparese - Lipari (Messina): 
400 - Centrale Lipari (1957): L. 0.62116. 
Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati del Comune 
di Verona - Verona: 
408 - Impianto Ala di Trento (1958): L. 1,66329 
485 - Impìanto Vai Bona (1959): L. 1,24726. 
Azienda Elettrica Muncipale San Severino Marche - San 
Severino Marche (Macerata): 
410 - Impianto Cannucciaro (1958); L. 0,47435. 
Ditta Dompè Antonio - Carrù (Cuneo): 
411 - Impianto Gratteria (1958): L. 0,60480, 
Ditta Bolla Bartolomeo & Bruno Guglielmo - Roccaforte 
Mondovì (Cuneo): 
412- Impianto Roccaforte Mondovì (1958): L. 0,45619. 
Società Elettrica Fleres - Fleres-Brennero (Bolzano): 
417 - Impianto Rio Tovalino (1958): L. 0,85442. 
Azienda Municipalizzate di Gorizia - Gorizia: 
428 - Centrale IX Agosto (1952-57-58): L. zero. 
Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno: 
434 - lmpianto Pale di Foligno (1958); L. 184140 
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Azienda Elettrica Comunale di Auronzo - Auronzo (Bel. 
luno): 
438 - Impianto Val da Rin (1958): L. 1,920. 
Impresa Elettrica e Molino Riccillo Pietrantonio & C. 
3. Elia a Pianisi (Campobasso): 
450 - Centrale S. Elia (1957-58): L. 1,600. 

Società p. Az. Italghisa - Bagnolo Mella (Brescia): 
461 - Centrale Termica Italghisa (1959): L. 0,07505. 

Azienda Elettrica di Forio - Forio d'Ischia (Napoli): 
472 - Centrale Forio (1958-59): L. 1,43158. 

A. N.I.C. - Roma: 

475 - Centrale Ravenna (1959): L. 0,02009. 

Azienda Elettrica Muntcipale di Rovereto - Rovereto: 
476 - Impianto Chizzola Sorne (1959): L. 1.70737. 
Società Vetrocoke - Porto Marghera (Venezia): 

Centrale Azotati n. 2 (1959): L. 0,23646. 

Officine Elettrochim'iche Trentine - Milano: 
488 - Centrale Calusco D'Adda (1959): L. 0,04554. 

Società Trentina di Elettricità - Milano: 

49% . Impianto S. Valpurga ‘1960): L. 1.920, 
503 - Impianto Sarentino 1960): L. 1,920. 

Società Terni - Roma: 

495 - Impianto Triponzo (1960): L. 1,344. 

Società Nolana per Imprese Elettriche - Nola (Napoli): 
496 - Centrale Nola (1960): L. 1,600. 

Società Romana dai Elettricità Roma: 

49? - Impianto Canistro (1960): L. 1.920. 
Società Idroelettrica Alto Chiese - Brescia: 
500 - [mpianto Cimego Storo (1900): L. 2,560. 

Società Vizzola - Milano: 

513 - Centrale Turbigo (1960): L. 1,440. 

Società Adriatica dj Elettricità - Venezia: 
514 - Impianto Pontesei (1960): L. 1,920. 

Società Piemonte Centrale di Elettricità - Torino: 
517 - Impianto Paesana (1960): L. 1,920. 
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Provvedimento n. 965 del 15 dicembre 1961, Contributo inte- 
grativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. 
[Contributo definitivo sull’energia prodotta nel 1961 (dal 
1° gennaio al 31 agosto)]. 


TI Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento 
n. 965 del 15 dicembre 1961. ha adottato la seguente decisione, 
sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi: 


Contributo integrativo all'energia elettrica 
prodotta con nuovi impianti 
MISURA DEL ‘CONTRIBUTO DEFINITIVO PER L'ANNO 1961 
(dal 1° gennaio al 31 agosto) 


A seguito delle domande presentate dalle aziende intères- 
sate, il Comitato interministeriale dei prèzzi, come previsto 
dalle norme di cui al penultimo comma del Cap. VIIH del 
provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti 
appresso indicati, il contributo definitivo sull'energia elettrica 
di nuova produzione effettuata dal 1° gennaio al 31 agosto 1961 
nella misura prevista dal provvedimento n, 943 del 29 ago- 
sto 1961. 

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà 
alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle ali- 
quote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli 
impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei conta- 
tori, considerata per il 1960 e comunicata dagli Uffici tecnici 
delle imposte di fabbricazione (Utif), ai sensi del provvedi- 
mento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 
81 agosto 1961. 

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del 
pagamento dei contributi, detrarrà i! quantitativi di energia 
assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di 
sottendimento non considerati nell’aliquota. 


Società Saetta - Napolî: 

£ - Impianto Guana 2° S. (1919-51-53-54) : L. 0;99576. 
Società EFleitrica Vaitcomino - Napoli: 

7 - Impianto Colle Romano (1931); L. 0,38747. 


Società Idroelettrica Alto Veneto - Calalzo (Belluno) 
8 - Impianto Valmontina (1949-52): L. 0,68370; 
238 - Impianto Padola (1954): L. 1,101; 
237 - Impianio Frison {1954}: L. 0,818. 
Società Idroelettrica Tevere - Roma: 
9 - Impianto Castel Giubileo (1951): L. 0,818; 
465 - Impianto Ponte San Felice (1959): L. 1,920. 
Impianti Idroelettrici Bassano del Grappa - Bassano del 
Grappa (Vicenza): 
14 - Impianto S. Gaetano di Valstagna (1951): L. 0,818. 
Società Meridionale di Elettricità - Napoli: 
15 - Impianto Pescara 2° S. (1950): L. 0,03489; 
17 - Impianto Villa S. Maria (1952-53): L. 0,98442; 
18 - Impianto Mucone 1° S. (1953): L. 1,132; 
209 - Impianto Rocca D'Evandro (1953-57). L. 0,84324; 


278 - Imp:anto Montemaggiore 2° S. Volturno (1954-57): lire 
0.84330; 
300 - Impiauto Mucone 2° S. (1955): L. 1,36103; 
448 - Impianto Bussento 2° S. (1958): L. 1,920. 
Duta Antonio Del Pizzo - Tramonti (Salerno)t 
20 - Centrale S. Elia (1952): L. 0,39861. 
Società Idroelettrica Medio Piave - Roma: 
21 - Impianto Caorame Stien (1950-51): L. 0.96356; 
244 - Impianto Caorame Superiore (La Guarda) (1954): lire 


1,30260; 
321 - Impianto Basso Caorame (1955): L. 1,101. 
Cartiere dì Ceprano Atina Visocchi e Arata - Roma: 
22 - Impianto Castellone (1950): L. zero. 
Società Idroelettrica Alto Liri - Roma: 
23 - Impianto Balsorano (1949-50) :. L. 0,566; 
242 - Impianto Grottacampanaro 2° (1954): L. 0,818; 
243 - Impianto Cassino 1° (1954): L. 0,97743; 
267 - Impianto Grottacampanaro 1° (1954): L. 0,818; 
464 - Impianto S. Biagio Saracinisco (1959): L. 2,560 
Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - Verona: 
24 - Impianto Pradastua (1953): L. 1,132; 
25 - Impianto Avio (1949-55): .L. 1,04355. 
Società Magliano - Magliano Alpi (Cuneo); 
27 - Impianto Consovero 1° e 2° S. (194951): L. 0,566. 
Azienda Elettrica Soleo - Belvettere Marittimo (Cosenza): 
29 - Impianto Acqua della Vena (ISangineto) (1951): L. 0,818: 
484 - Impianto Torno S. Stefano (1959): L. 1,920. 


Società Idaroelettrica Sarca Molveno Milanor 
30 - Impianto S. Massenza (1952): L. 1,182; 
276 - Impianto La Rocca (1954); L. 0,818; 
379 - Impianto S. Massenza 8° (1957): L. 1,84120; 
403 - Impianto Nembia (1957): L. 1,920. 


Società Generale Pugliese di Elettricità - Napoli: 
32 - Impianto Garga Coscile (1949-50-51): L. 0,63627; 
401 - Impianto Coscile 2° S. (1957): L. 1,920, 


Società Idroelettrica Piemonte - Torino: 
41 - Impianto Cimena (1949); L. 0.768; 
42 - Impianto Saint Clair (1950-51): L. 0,692; 
43 - Impianto Nus (1951): L. 0,818; 
44 - Impianto Tre Ceres Chiampéernotto (1951): L. 0,9146%& 
45 - Impianto Tre Ceres Piansoletii (1950): f.. 0,23198; 
46 - Impianto Tre Ceres Rusià (1951): L. 0,31443; 
47 - Impianto Ponte St. Martin (1950-51): L. 0,0521% 
231 Impianto Olivoni (1953): L. 0,5815%; 
241 - Impianto Avise (1954-58): L. £,05301; 
457 - Impianto Zuino (1959): L. 1,920; 
458 - Impianto Sendren (1959): L. 1,920. 


Società Vizzola - Milano: 
49 - Impianto Turbigo Superiore (Castelli) (1949): L. 0,17834; 
51 - Impianto Carona (1952): L. 0,27168; 
52 - Impianto Bordogna (1951-52): L. 0,18318; 
53 - Impianto Sardegnana (1951): L. 15132; 
283 - Impianto Porto della Torre (1955): L. 0,81%; 
398 - Impianto Lanzada (1957): L. 2,47040. 


Piemonte Centrale di Elettricità - Torino; 
54 - Impianto S. Giacomo di Demonte (Kant 1°) (1958): L. 0,818; 
55 - Impianto Breolungi (1953): L. 0,08357; 
230 - Impianto Fedio (Kant 8°) (1953): L. 0,77037; 
251 - Impianto Demonte (Kant 3°) (1954): L. 0,818; 
517 - Impianto Paesana (1950): L. 1,920. 
Società Tdroelettrica dell'Alta Toscana - Firenze: 
57 - Impianio Torrite (1950-51-52-53): L. 0,41610; 
375 - Impianto Fabbriche (1907): L. 1.920. 
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Società Elettrica Sett-Valdarnò - Firenze: 
Impianto Nera Montoro (1949): E. 0,07758; 
Impianto Vinchiana (1952-53): L. 0,75731; 
Implanto Cavilla (1954): L. 0,91848; 
Impianto Arsie (1955): L. 0,56581; 

894 - Impianto La Penna (1957): L. 1,87289; 

- Impianto Sillano 1° (1957): L, 1,90877; 
423 - Impianto Levane (1958): L. 2,02880; 
Impianto Sillano 2° S. (1958): L. 1,344; 
Impianto Val Noana (1959): L. 2,26560. 


Ditta Bocci & Massimiliani - Piane di Falerone 
Piceno): 5 
69 - Impianto Falerone 2° S. (1951): L. 0,46904. 


Società Anoninia Grobia - Milario': 
77 - Impianto Barbéllino (1951-52-57): L. 0,23799 
78 Impiantò Basso Varrone (1949-50); L. 0,06957; 
79 --Impianto Bitto 2° S. (Gerola Alta) (1950-51-54-57)'. 
lrnpianto Bittò 3° 5; (Pedésina) (1950:51-52-54-57): 
81 - Iînpianto Bitto 4° S. (Regoledo) (1950-51-34-57): 


Società Bétiuriesé per l'Inditstrili Ètettricai - Bellano: 
90 - Impianto Campo di Sottò (1949): L. 0/566. 


‘ Consorzo' Eléttrico' del Mitnier - Torino: 


sw- Impianto' Signayes (1951- 52-53): L. 078746; 
4i9 - Ihlpianto Valpetttite (1958)': È. 1,920. 
Società Mineraria Monte Amiata - Roma: 
9% - Impianto Pagliolà 20 $. (1953): L. zero. 
‘ Ditta De Anioni Umberto - Comeglians (Udine) si 
97 - Impianto Ovaro (Luincis) (1952): TL 0,819. 
S.I.S.M.A.- Milano: 
89 - Impianto Isorno Cipata (1952-53): L. zero. 
Cooperativa Forza e Luce Aosta - Aosta: 
109 - impianto Veyòn {IS5i): L. 0,818. 
Società Elettrica Brestiana - peso 
104 - Impiauto Gratacasolo (1852): 0320967 
105 - Impianto Covoli fi949): L. 0, 13500: 
117 Impianto Lanico 2° S. (195Ì): L. 0,818; 
118 - Impianto Laniéò 10 S. (1952-53): L. 0 818. 


Società Idroeltiftica del Corvinò - 
107 - Inpiantò Bionvicino (1980): L. 0.22559. 


Società Eletitra sarda. - Cagliati: 


118 - Impianto Alto Fiumendosa (1940). L. 0,723. 
Società Sicedisoni - Mitanò: 
136 - Impianto Mezzucòorona (1951): L. 2éro. 
Società Dinamo - Novara: 
139 - Impianto Villadossola Il (1949); L 0,57071 
140 - Inpianto Piedimulera (1951-52-58): L. 0.05054. 
Società Trentina di Elettricità - Milano: 
141 - Impianio Predazzo (1953): L. 0,818; 
142 - Impianto S.- Antonio (1951-52); L. 0,818; 
208 - Impianto Laha (1953): L. 078489; 
808 - Impianto Ponte Gardena (1955): L. 078263; 
898 - Impianto S.. Pancrazio (1957): L. 1,920; 
#94 - Impianto S. ‘Valburga (1960): L..1,520; 
503 - linpianto Sarentino (1960): L. 1,99. 
Forze Idrauliché dell'Appennino Centrale - Pistoia 
14 - Impianto Sestaione Altolina (1949- 50)» L. 0,10951. 
Società P. Zanini di M. Cavazzani - Thiene: 
148-- Impianto Cogollo del Cefigio (1951-53): L. 0,81% 
49 - Impianto Stancari (1958): L. 1,920. 
Società Emiliana Esercizi Elettrici - Parma: 
150 - Impianto Farneta (1952): L. 0;06231. 
Ditta Cilgihi Arisildi - Chiusa Pesto (Cuheo): 
162 - Impianto Conceria (1959): L. 0,56019. 
Società Idroelettrica Industriale « Sidin » - Torind: 
166 - Impianto Ponte della Gobba (1951): L. 0,818; 


£47 - Impianto Silea Il S. (1954); L. 0,818. 

Ditta Giuseppe Harrasser - Brunico (Bolzano): 
177 - Impianto Stegona. (1952): L. 0,67249. 
Cementifera Sebina : Milano: 
Impianto Fraine (1951): L. 0;818. 


Soctetà Idroelettrica Fratelli Lupieri - Cisterna di C0- 


seano (Udine): 
Impianto Giavons (1951): L. 0,20529. 
Società Elettrica Valgardenn - Bolzano: 
R05 - Impianto Selva Gardena (1951): L. 0,69790. 


190 - 


(Ascoli 


L. 0,41005; | 
L. 0,09591; |. 
‘E. 0,08067. 


Diamante (Cosenza): 


R13 - 


1219 - 
253 - 


«Centrale Marettimo (1953:55): 
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Società Idroelettrita Valcanale - Udine: 

Impianto Sant'Antonio (1946-49-50): L. 0,45846; 
Impianto Valbruna (1957): L: 0177256. 

Ditta Bofondi Càrlo' - Isola di Marettimo (Trapani): 
L. 0,818. 

Società Elettrica della Campania - Napoli: 

Iinpiantò Suio (1953): L. 0,11539; 

Impianto Ischia (1954): L. 0,2685535. 


. Società. « La Condòr » - Pantanedo' di Rho (Milano): 


222 - 
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455 - 
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310 - 


312 - 


319 - 


325 - 


- Impianto Garga (1954): L. 


- Impianto Ancipa (1954): 1 


‘ Impiatito Molino Aso (1953): 


Centrale Pantanedò di Rho (1953); L. zero: 


Società Idroelettrica Saglianese - Sagliano Micca (Ver 
celli): 


Centrale Sagliano Micca’ (1953): L. 0818. 
‘Azienda Elettrica Crespi è C. - Bersamo:: 
Centrale Boccaleone (1953): E. 0,818; 


- Impianto Gandellino ‘(1949-52): L. 0,03633. 


Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno): 
Impiahto Zingari Bassi (1953): L. 0,818; 
Impianto Cavia Ampliamento (1953) : Li 0,38117. 
Impianto Molino (1953- si L. 0,21805; 

Impianto Taibon (1955); . 0191942. 


Società Idroelettrica x. - Cassano Jonio (Cosenza) :) 

0,72974. 

Ente Siciliano di ti - Catania: 

Inìpianto Anapo (1951): 0°818;: 

p 1,132. 

Impianto Carbòi (1955) L. -- 

Soeetà Verzolini - 

Centraie Rucca Priora fit Mm 0,818 

Industria Petralese di Elettricità - Petralia Sottana (Pa- 
lermo): 

Impianto Portella di Campo (1954:) L. 1,Î0f. 

Società Termoelettrica Verieta - Venezia 

Centrale Marghera Gruppi A-B-C (19 54): 

Società Idroetettrica Vià Aurea e C. 
(Cosenza): 

Impianto Campitelli (1950): L. 0,566. 

Società Idroelettrica della Cisterna - Udine: 

Impianto Savalons (1954): L. 1,101. 

Società Idroelettrica Alto no - Senigallia (Ancona}: 

impianto Ca' Romano, (1954): T.. 0,75409; 

Centrale Persale ds): L. 1,34. 

Società laroelettrica Torlano « S.I.T,» - Udine: 

Impianto ‘fforlano (1954): L. 0,818. 

Iiptesti Centrali Elettriche Foligno « I.U.È.F. 4 - Foligno: 

Impianto Pòhntecentesimo (1954): L. 0,818. 

Eitiè Autonomo del. voltiiino - Napoli: 


È. zerò. 
Rossano Calabro 


Impianto Ponterotto II.S. Volturno ira L. 0,83594; 
Impianto Pizzone ÎI $. Rio porto (1953): L. 2,560; 
Impianto Capo Volturno, (1958): Gabiea: 

- Impiant6 Rocchettà (1958). L. di uadoo, 


Anonima Produzione «Eletitica « A.P.E.» - Polizzi Gen& 
rosa (Palermo): 
Centrale Polizzi Generosa (1954): L. 0,49080. 


Azienita Elettrica Ciaffbni Giuseppe e Fratélii - Mont& 
dinove (Ascoli Piceno) : nr: 

L. 0,61815. 

Ditta Fratelli Palombo - Véllerofonda (Frosinone): 

Impianto Ortoloncino (1951): L. 0,818 


Società Idroelettrica del Carpino - Napoli: 
Impitinto Carpino HI _ S. (1955): L. 0,81216; 
Impianto Carpino I S. (1959): L. 1;920. 


Ditta Laztati Ello - Iniolà: 

impianto Confale (1955): L. 1,101; 

Centrale Ritressé di Coniale (1959): 

Società Industriale Trentina - nanna 

Impianto Carzano (1955): L. 0,19474. 

Consorzio Elettrico Industriale Stenico - 
(Trento): 

Impianto Ponté Pià (1955): L. 0,48322. 

Società Idroelettrica Aito Savio - Rimini: 

Impianto S. Sofia (1955): L. zero: 

Azienda Elettrica di Chienes Zambelli Cassiano - Chie 
nes (Bolzano): 

Impianto Chienes (1954-55): L. 0,818. 


. 1,344, 


Ponte Alta 
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Impresa Elettrica Val Borbera - Genova: 
331 - Impianto Dovanelli (1955): L. 0,818. 
Consorzio per l'Acquedotto D’Azzon - Cortina d'Ampezzo: 
334 - Impianto Gillardon (1956): L. 0,818. 
Anonima Elettrica Latronichese . Latronico {Potenza}: 
346 - Impianto La Calda II S. (1954): L. 1,101. 
Ditta Torrani Pietro - Golasecca (Varese): 
347 - Impianto S. Bartolomeo (1949-50): L. 0,566. 
Società Impianti Elettrici « Simel » - Altomonte (Cosenza): 
349 - Impianto S. Sosti (1954-56): L. 0,818. 
Società Bolognese di Elettricttà - Bologna: 
368 - Impianto Pioppe di Salvaro (1954): L. 0,13697. 
Officina Elettrica Lodovico Grobner - Colle Isarco - Bren- 
nero (Bolzano): 
376 - Impianto Ponticolo (1957): L. 1,344. 
Società Elettro Industriale Ansici - Roma: 
380 - Impianto Auronzo (1957): L. 1,920; 
469 - Impianto Somprade (1959): L. 1,920. 
Ditta Rossì Decio fu Enrico - Marsiconuovo (Potenza): 
382 - Impianto Marsiconuovo (1960): L. 1,920. 
Società Anonima Produzione Idroelettrica « A.P.I. » - Pa- 
dova: 
383.- Impianio S. Antonio (1957): L. 0,993. 
Società Salto Brunenga di Forneris Battista - Ivrea: 
384 - Impianto Brunenga (1957): L. 1,920. 
Ditta Dante Nigris - Tolmezzo (Udine): 
386 - Impianto Venzone (1957): L. 1,344. 
Società Elettrica Verlengia & De Cecco - Lama dei Peligni 
(Chieti): 
405 - Impianto sull’Aventino (1957): L. 1,920: 
Ditta Dompè Antonio - Carrù (Cuneo): 
411 - Impianto Gratteria (1958); L. 0,60480. 


Società Idroelettrica Alto Chiese - Brescia: 
436 - Impianto Bissina Boazzo (1958): L. 2,560; 
500 - Impianto Cimego Storo (190): L. 2,560. 
Industria Eletirica « INDEL » - Bolzano: 
463 - Impianto Molini di Tures (1959): L. 1,90523. 
Officine Elettriche Dobbiaco - Dobbiaco (Bolzano): 
488 - Impianto Schmelze (1959): L. 1,920. 
Consorzio Elettrico S. Giacomo di Vizzè - Bolzano: 
480 - Impianto S. Giacomo di Vizzè (1952): L. 0,818. 
Società Idroelettrica di Montebelluna - Verona: 
487 - Impianto Bassanese (1959): L. 1,90. 
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Provvedimento n. 966 del 15 dicembre 1961 
Prezzi del seme delle barbabietole da zucchero 


Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimen- 
to n. 960 del 15 dicembre 1961, ha adottato la sezuenie decisio- 
ne, a chiarimento del provvedimento n. 939 dell’8 agosto IUUi, 
sentita la Commissione centrale prezzi: 


PREZZI DEL SEME DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO 


I prezzi di cessione del seme, destinato alla produzione del- 
le barbabietole da zucchero del 1961, sono fissati come appresso 
per le vendite di seme di produzione nazionale dai centri 
produttori alle aziende di distribuzione, con le usuali condi- 
zioni di consegna: 

normale . Rota Era hi L. 235 al ke. 
poliploide e autunnale... .... 0. >» 9345 » » 


I prezzi di vendita ai produttori bieticoli sono fissati co- 


Ditta Bolla Bartolomeo & Bruno Guglielmo - Raccaforte | me segue, con le usuali condizioni di consegna: 


Mondovì (Cuneo): 
412 - Impianto Roccaforte Mondovì (1958): L. 0,45619. 
Società Veneta Impianti Eletirici - Caerano S. Marco 
(Treviso): 
#18 - Impianto Madonna della Salute (1958): L. 1,80893. 
Società Elettricà Atesina Bolzano; 
425 - Impianto Brunico (1958): L. 1,920. 
Società Idroelettrica Maè - Roma: 
429 - Impianto Forno di Zoldo (1958) L. 1,920. 
Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno: 
434 - Impianto Pale di Foligno (1958): L. 1,84140, 


| muovi 


PETTINARI UMBERTO, direttore 


a) seme di produzione nazionale: 


normale . . L. 250 al kg. 


poliploide e autunnale -. . . 4... » 360 » » 
b) seme di provenienza estera: 

DOTMAIO .0. La 000 L. 390 >» » 
poliploide e sutunnale . . ..... 0. » 570 » » 


Il seme devo essere di ottima qualità e corrispondere alle 
vigenti norme commerciali. 
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SANTI RAFFAELE, gerente 


(9151567) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. G 


PREZZO L. 100 


